WALERYAN de DOENING 


podurzędnik e. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 65, po krótkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 20 września 1903 r. 


W ciężkim smutku pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 22-go września b. r. 
o godzinie 4-tej popołudniu z domu żałoby L. 38 przy ulicy Topolowej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę dnia 23 b. m. o godzinie 6 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


